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lere et a Lemoyne, nous croyons avoir suffisamment prouv^ que
la priority appartient a la Suede.

\k. L'amelioration du phare de Gordouan ne devait pas se
borner au renouvellement de 1'appareil d'^clairage. II fallait en-
core, pour satisfaire aux justes et instantes reclamations du com-
merce de Bordeaux, exhausser la tour de maniere a Clever le foyer
a soixante et quelques metres au-dessus des plus hautes marges.
Une decision ministe'rielle, prise en 1787, avait charge' de cette
aventureuse entreprise 1'ing^nieur Teulere, qui s'en acquitta avec
autant d'habilete que de hardiesse. Les travaux furent heureuse-
ment terminus en 1791, et la nouvelle lanterne re^ut 1'appareil
catoptrique tournant, compost de douze grands re'verberes para-
boliques, uniform^ment distribu^s sur les quatre faces d'une arma-
ture rectangulaire. Le mouvement avait 616 re'gle' a huit minutes
par revolution, en sorte que, dans tous les azimuts, apparaissaient
de deux en deux minutes de puissants Jclats alternant avec des
eclipses totales.

Ce renouvellement du phare de Gordouan fait e'poque dans
Feclairage des cotes maritimes; apres les details dans lesquels
nous venons d'entrer, on appr^ciera facilement 1'importance d'une
telle transformation. D'une part, en efFet, les grands re'verberes
paraboliques a lampes d'Argant projetaient sur i'horizon des fais-
ceaux de lumiere d'une intensity tres-superieure a IMclat des r^~
verberes a meche plate et des anciens feux de charbon; et, d'un
autre c6t^, Fintermittence des Eclats ^cartait toute possibility de
confusion avec d'autres feux. Ajoutons qu'a ces deux avantages si
pre'cieux se joignait celui d'un service moins Jx^nible que fentre-
tien d'un foyer de bouille, et conse'quemment plus r^gulier.

15. Le nouveau systeme dMclairage maritime fut bient6tim-
port^ en Angleterre par Argant, qui. ex^cuta, en 1792, pour la
corporation de Trinity-House, des re'verberes paraboliques deue, d'apres les conclusions de Meusnier,
